Resolution 720 (1991) 
du 21 novembre 1991 


Le Cornell de securite , 

Ayant examine la question de la recommand at ion en vue de la nomination du Secretaire g£n£ral 
de TOrganisation des Nations Unies, 

Recommande h V Assemble g6n6rale de nommer M. Boutros Boutros-Ghali secretaire general de 
TOrganisation des Nations Unies pour un mandat allant du ler janvier 1992 au 31 d£cerabre 1996. 


Adoptte a 1‘unanimitt 4 la 3017* 
stance (privte). 



